*   Die  GrSBen, welche den Zustand der C4ase und Dampfe bestimmen usw.  9
toff thermometer. Fiir praktische Messungen kommen Gasthermo-als zu umstandlich nicht in Betracht.
Vom Wasserstoffthermometer weicht die Angabe des Quecksilberthermo-etwas ab, je nach der Glassorte in verschiedener Weise, am meisten Vischen 40° und 60°. Bei geeignetem Glas ubersteigt der Unterschied nicht j»l°, kommt also fiir die technischen Messungen nicht in Betracht.
Viel wichtiger sind and ere Fehlerquellen, die das gewohnlicheThermo-cieter zu einem ziemlich unsicheren Instrument machen. Hier ^ien nur erwahnt: Die Abweichung der Kapillare von der zylindrischen Form, ^er EinfluB der Temperaturanderungen auf den Rauminhalt der Gefafie (ther-Qische Nachwirkung, bleibende Formanderungen im Glas), das ,,Nachhinken" ter Thermometeranzeige hinter der zu messenden Temperatur; Bestrahlung des thermometers von einem in der Nahe befindlichen warmeren Korper oder Aus-tirahlung nach einem kalteren; in schnell stromenden Gasen und Dampfen Er-^armung durch Gasverdichtung am ThermometergefaB. — Die Fehler, die hieraus olgen, sind oft vonungeahnterGroBe und iiberschreiten haufig einen Teil-"fcricb. der jeweiligen Skala, besonders bei hoheren Temperaturen. HeiBdampf-iiermometer zeigen oft um eine ganze Anzahl von Graden unrichtig. Beziiglich les ,,Nachhinkens" stehen die sog. Graphitpyrometer in erater Reihe. Abwei-^liungen bis 100° und mehr zwischen der Anzeige und der wahren Temperatur, Venn diese nicht sehr lange konstant bleibt, sind hier nicht selten. Unver-?leichlich schneller zeigen die Quecksilberpyrometer mit Kohlensaurefiillung
dem Faden, die bis 550° verwendbar sind.
Elektrische Widerstandsthermometer (Platindraht in Quarzglas) und Thermo-sind besonders als Fernthermometer in Gebrauch.
Fadenkorrektion. Der aus dem Meflraum herausragende Teil des ^uecksilberfadens besitzt eine andere Temperatur (^) als das Queck-*ilber im Behalter. Infolgedessen zeigen die Thermometer mit heraus-*a,gendem Faden grundsatzlich zu niedrig, falls die Aufientemperatur liedriger ist, dagegen zu ho oh, falls die AuBentemperatur holier ist *ls die zu messende Temperatur.
Allgemein gilt fiir die Korrektion
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bei 11 herausragenden Graden. Schwierig ist die Bestimmung bzw. Schatzung der Fadentemperatur tf, zumal diese an verschiedenen 3 tell en des Fadens verschieden sein kann. Wenn man sie gleich der AuCentemperatur in nachster Nahe der Quecksilbersaule setzt, wird m.an sie bei hoher. Innentemperatur eher unterschatzen als iiber-schatzen; umgekehrt bei Kaltegraden1).
Beispiel. Das Thermometer einer Heifidampfmaschine zeige eine Eintritts-Dampftemperatur von 300°. Die Skala tritt bei 100° aus der Fassung. Die AuBen-iemperatur am Thermometer betragt 60° (infolge Strahlung vom Zylinder her). Die Fadenkorrektion wird daher, da n — 300 — 100 = 200 Grade herausragen,
j t = ?9^^L « 7,6 °, so dafi die Dampftemperatur 300 + 7,6 = 307,6° ist.
*•) Mitteilungen des Kgl. Materialpriifungsamts in GroBlichter-Felde-West, 1915, H. Schliiter, tJber die Berechnung der Fadenberichtigung fiir geeichte Thermometer, enthalt eine sehr ausfiihrliche Darlegung iiber die !Hereolinung der Fadenkorrektion unter verschiedensten Verhaltnissen, insbeson-
fur Thermometer in chemischen Fabriken.mpfes bei beliebigen Zustandsanderungen.     Kurven   gleicher Feuchtigkeit   (oder   gleicher Dampf-menge)    ..........   .......  ...........
